171 


Cecylia Zatorska 


córka Jana 1 Zofii Zatorskich, 


przeżywszy lat 14, po ciężkiej i dlugiej chorobie, opatrzona 
Sw. Nakramentami, zasnęła w Panu dnia 22 czerwca 1899 r. 


W ciezkim smutku pozostali rodzice wraz z rodzeństwem, zapraszają 

Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 

zwłok, które odbędzie się w sobotę dnia 24 b. m. o godz. 4 popołudniu 
z domu pod L. 87 przy ul. Stachowskiego, wprost na cmentarz. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


